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Diese vollstandige Gleichung ist nicht unwesentlich von der Petters-son'schen verschieden.    Setzt man (Cp)2 = 1, (c#)a = 0,505, I = 80,
, = llci, = 1,09,     ^=- 0,00006,          ^= + 0,000 11,
so berechnet Planck fiir Wasser
Demnach ware die kritische Teinperatur zwischen Eis und Wasser — 125° C., wiederum, falls Eis und Wasser unterhalb 0° C. sich ebenso ver-halten wie bei 0°, und es betriige der kritische Druck gegen 17 000 Atmo-spharen. Bei dieser kritischen Temperatur ware v.2 = #3, S2 = S3 u. s. f., wie bei der zwischen Gasen und Fliissigkeiten. Indessen ist wegen der noch erforderlichen Extrapolationen viel Werth auf diese Er-mittelung einer weiteren kritischen Temperatur nicht zu legen.
Aus der Gleichung 8), die nun genauer geschrieben werden muss
10)                                     (yTS\       =     (Cp\    —    (Cp)3,
W'w/p
folgte, dass bei constantem Druck die Schmelzwarme mit steigender Temperatur wachsen niuss. Die entsprechende Gleichung
, D                   £
;                        fr
lehrt, weil stets
12)
}
ist, dass fiir constante Temperatur die Schmelzwarme auch mit stei-
gendem Druck wachsen muss.
So lange also die Schrnelztemperatur mit steigendern Druck anwachst, muss iiberhaupt die Schmelzwarme gleichfalls steigen.
In Betracht koinmende Regelmassigkeiten fiir die Schmelzwarme scheinen nicht ermittelt; nicht einmal fiir die molekulare Schmelzwarme sind solche festgestellt.
Wir kehren nun wieder zuriick zu den Schmelzdruckcurven und den sehr interessanten Untersuchungen des Herrn G. Tammann iiber den uns beschaftigenden Gegenstand x).
Wir sahen vorhin, dass auch bei solchen Stoffen, fiir welche unter normalen Yerhaltnissen steigender Druck zunachst eine Schmelzpunkt-erhohung bewirkt, diese Erhohung doch mehr und mehr abnimmt,
x) Zeitschv. f. phys. Chem., Bd. 21,  S. 17; "Wiedem. Ann., dritte Folge, Bd. 62, S. 280; Bd. 66, S. 473; vierte Folge, Bd. 2, S. 1 u. 424; Bd. 3, S. 161.en war die durch die Gleichung r = 0 bestimmte Teinperatur die Grenz-temperatur, bei welcher ein Unterschied zwischen Fliissigkeit und Gas nicht bestand, es war die kritische Temperatur fiir diese beiden Zu-Schmelztemperatur inultiplicirt, so sollen nach Herrn Wiebe2) die Producte zu den ent-
